Benedykt Benon: 


podpułkownik W. P. w st. sp., Kawaler Orderu Virtuti Militari, odznaczony 
Krzyżem Walecznych 4-krotnie i in. 


przeżywszy lat 59, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 2 stycznia 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowiekim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek dnia 5 bm. o godz. 13, na który-to smutny obrzęd zapraszają w głąbokim 
żalu pogrążona: 


żoma z rodziną. 


Nabożeństwo żałobne 


edprawione zostanie w środę 7-go stycznia 1953 r. o godz. 8 rano w kościele 00. Reformatów 
w Krakowie. 
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